BASE  CHAPEL  AT  L.  G.  HANSCOM  FIELD.  Bedford 
Mass.  where  services  are  held  for  those  of  Catholic, 
Protestant,  and  Jewish  faiths. 

Photography  by  Leo  Bonfanti 
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